光角!!!媒空清フィルターと銀除菌-アレル除去フィルターの分解力で 
イヤなニオイやウイルスを抑え、お部屋の空気をきれいにします。 



空清運乾について 

♦空清単独逞転中は、送風運 
転を巧い、光触媒空清フィ 
ルターと銀除菌*アレル除 
去フィルターじこオイやウ 
イルスなどを吸着させ、お 
部屋の空気をきれいにしま 


停止中に 


♦エアコンと空清を同時に運 
転しているときは、風量を 
通常よりアップして違転を 
行い、お部屋の空気をきれ 
いじしまず。 


•送風運転のかわりとしてもご使巧ください。 


■風向-風量を変えたいとき 


か巧 
/目 


















































































































































































































































































































































































































































































Mmm —I ： 

タイマ ~ ls$Zi 



切タイマー運掠 


おやすみ前やおめざめの時間に含わせてご使巧になると便利です 

♦タイマーは1◎だけの運転ですので、その都度設をしてください。 


タイマー運転について 

♦時刻乂タイマーをぞ約ずる 
と、その時刻にリモコンの 
設定温度となるように、最 
長 1 時聞前から運転を始め 
よづ Q 

♦切タイマー、時刻切クイマー 
を予約した場合、運転停止 
ずる時闇が、設定時闇から 
ずれることがあリます。 

•一度時刻タイマーをそ約す 
ると、予約された時刻はホ 
◎も記憶されていまず。 
ただし、切タイマーは記憶 
されません。 

(リモコンの電池を交換する 
と、記憶内容は消えます。） 
参下記の運転中は、切タイ 
マー.時刻入タイマー•時 
刻切タイマーを設定するこ 
とはできません。 

ソのフル運転‘峡目民運転* 
カビショック運転.へや干 
し運転-けつろ防止運転 


夕が")を巧す。 

•押すごとに 0. 5 時間きざみで変わり、 
表示している時間で設定されまず。 
0.5 〜 9.5 時間まで設定できます。 


風向 ♦ 


■次のような場合じは、タイ 
マーの設定をやり直してく 
ださい。 

•電源プラグをコンセントか 
らおいたとき 

♦ブレーカーが作動したとき 

^ ♦淳電 BIE 拖議!を剔繼瞧画誦画;: 

♦リモコンの電池を交換した 
とさ 


■■革输友な巧 LI 销 I ナーい^專 
■ 了巧ツぶ巧 X ジ網レ/一し* C * C 

I TTn ぐ、ぃ I -^HTi 
I ち乂 ノ^^ J 夕ご夕 Ot 

議譲議国1111議圓*11誦議1111111111圍圍 





































































































時刻で、切タイマー， A タイマーを設定します。 
•現在時刻が合っていることを確認します。 
合っていない場合は、正しく時刻を合わせ 
ます。 11 ペー:/) 

•時刻クイマーをそ約すると現在運転中の 
運転モードの表示や、停止中の現在時刻 
の表示は消えます。 


時刻切タイマーの場含 

度]穀肴 を、 

時刻入タイマーの場含 

み設考)を巧す。 


) M 日： 0反/取 hN 

W き刻切タイマーの場合 


日:日0が点火了 
圆が点滅 


組合せそ約じついて 

>切クイマーと時刻人タイ 
マー、または時刻切クイマー 
と時刻入タイマーを總合せ 
て予約する場を、下記例を 
参考に斤ってください。 

广り列)- N 

現在時刻午後 11 : 00 (エア 
::::; 丽纖 ! 誰蓬転圓 i; 翻議擺薰 :;1: 瞻穀： 
だけ運転、午前7: 00に運転 
を再度始めたいとき。 _ 

U 切タイマーを 1 時間後圆[こ設定 
時刻人タイマーを AM 7: 00 医){こ 
設定する場含 

AM ?;日日因 

-►臟蝴タイマ-を AMO ;日〇圆じ設定 
齡 II 入タイマ-を眉？：日日 因 じ-設定 
する場合 

fflM 0:日曰圆1 

PM 7:日日因 



广(例)- N 

現在時刻が午後 3 時 (エアコンは 停 
止や）で、午を 7 時に違転を開始 
し、午後11時(現在時刻から8時 
^後)じ運転を停止したいとき。_ 

:を:戀圆女イマー欄湖圓》圆邁戀綾; 
;を::をを誦懿誦赛ずす一を ill ! 固撕鹽權護議:お 

:富;;;;; i 議讀蕩議 i 疑 ii 豁歲;;み留お1〇1讚; 

pN 1川〇國1 
PM ?;0 日因 

"►齡 I ルタイマ-を PM ? ; 00因に設定 
圍辭?珊目顯1國!曜圓圆圓!; 

广 日 H 後画 

PM ?;0 日囚 


国組含せ予約を巧り消したいとき 

•時刻入クイマーのみを取 
り消したいとき 
认設司を巧し、感消に巧 
ず。 

♦時刻切タイマーのみを取 
U 消したいとき 
!切設定 I を押し、〔取消〕を押 
す。 

♦切タイマーのみを取り消 
したいとき 

を数◎押し、 9.5 時闇 
にしたあと、ちう1回巧す。 


II 

m I 入設考11截淵 

受 . へ . ィ . 


を押し、 

そ約したい時刻に含わせる。 

•巧ずごとに10分きざみで変わり、 

押し続けると早送りになります。 


時刻切タイマーの場含 

面穀を1 を、 

時刻入タイマーの場合 

CX 設定 1 を押す。 

表示している時刻で設定されます。 


(Bn 0 : 0 日圃 1 


>脖刻切クイマーの場合 


本体のタイマーランプ(穫)が点灼' 


I ぞ約を煎 y 消したいとき 
广取消^ を巧す。 

♦本体のタイマーランプが消巧し、 
タイマーはずベて玻り消されます。 


マーのみを! 
とさ 

数◎押し、 9. 
あと、もう1医 


^關切タイ 7 - • 關入タイ 7 -運転 


I 使ってみょぅ 
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快眠運乾 



窒巧温度をコント□ールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。 


♦現在時刻が合っていることを確認します。 
合ってし"^なし'''場合は、正しく時刻を合わせ 
ます。 1ペータ 

♦快眠運転をセツトずると現在運転中の運転 
モードの表示は消えます。 


快眠運乾について 

参冷房*除湿を房*美加を房 • 
暖房-美朋暖房運転中に使え 
ます。（停止中は使えません。） 

♦一度峽目民運転を巧うと、設 
定された時刻は次回ち記憶 
されています。（リモコンの 
電池を交換ずると、記憶內 
容は消えます。） 

♦下記の場合は快眠還転を設 
定できません。 

現在時刻が設定されてい 
ないとき，時刻入/切夕 
イマー設定中 • 切タイマー 
設定中 

•峽眠運転終了後は、リモコ 
ンに表示された内容で運転 
を続けます。 

標準設定時は、下表のしつ 
ど設定にちどリます。 


設を温度 設ましつ 

二 I の 

仁 h 

風量自動 I 風向 


挪巧 


が議謙;ぉ;;;;を:!;;をを;隱画! 

圓麵讓麵 a 麵麵: 


•/ 快眠運転を開始すると、3 
時間かけて設定湿度を2で 
下げていき、設定時刻の1 
時間前か6設定温度を1で 
上げていく V 字型ミ盈度制御 
を巧いまず。4時圍じ(上の 
睡眠時闇の設定をおすすめ 
しまず。 


で垂眠骑間6日き閣の場合) 


こ目き I 日 ] : 1 日 1 高 : 


い消したい六き 

4み^ / n 、/，一一.、一 

G 取消〕を巧す。 


























































































































お知らせ 



♦就寝前にお部屋をある程度 
快適な温度にしてください。 

くおすすめ設定温度> 


快眠遷おの巧容について 

峡眠運転は運転モードとの維合せによってしつど制御が異なります。 
シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。 


淆篤快載，除遜冷廣铁ぉ 

お刖、会廣 A 立般 Q 杂 
づミげレ下3•ご巧趴りな;ロミ r 


26で〜29で 

(設定温度を下げ過ぎると 
寝冷えのおそれがあります。） 


櫃房恢眠.藥肌暖房獄眼攒 


20で〜25で 


[:※ 1] 設定しつどは変更できません。 

運転モードを選がしてから、快眠設定を行ってください。 

[※リ標準の制御について 
(睡眠時間6日き間の場合） 


標華 


: < 

i +5% 


1 : 



-1 ： 0% 

1 1 1 

1 4 時間 


2 日 i 間 

I_I_I 

i _1_1_1 

i _ [ 


睡阻時同日 


2 3 4 白 6 



運転モード 


IJ モコン表示 

しつど制御 


設定湿度 

設定しつど〔※り 

ち 房 


18で〜32で 

切 


除湿を房 


標準诊2] 

美肌冷房 

加.みん 1 

— 

ち ：百 

巧ノ亚 

暖 房 

14で〜30で 



美肌暖房 

— 

局湿 




使ってみよう 


3 
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お知 6 せ 



ナビ表示について 

>設定切換で「ナビ設定入」に 
設定しておくと（ナビ表示^ 


リモコンをエアコン本体に 
向けて ( Sk せ)を押す。 

参がらせ；)を押した後約2秒闇、エアコン 
本体に向けておいてください。 


+ ( 情報表示） を巧います。 

•設定切換で「ナビ設定切」:に 
設定しておくと、通報表示;) 
のみ巧いまず。 

参ナビ表示は、健康と省エネ 
の観点か6アドバイスする 
機能でず。表示させた<な 
いときは「ナビ設定切」に 
して、ご使用ください。 
初期設定は「ナビ設定入」 
になっていまず。 

参を巧して「受信失煎」表示 
になった場合は、エアコンから 
の信号が、正しく受信できてい 
ません。もう一度、エアコンに 
向けて操作してください。 

♦停止やにを巧すと、待機 
電カセーブ磯能が働いている 
ためじ、屋外湿度が「--」表 
示になる場合がありまず。も 
う一度兔船みを押してください。 

•停止中および、下記の運範 
やはナビ表示しません。 

空清運転、カビショック 
運転、へや干し運転、け 
つろ防止運転 


風向 ♦ 


お部屋の温度-しつどや屋外の 
温度、消費電力を表示しまず。 


消費電力量表示について 

♦消費電力量は 9999 kWh ま 
で積算表示します。 
9999 kWh を超えると OkWh 
表示じなりまず。 

また使巧日数も999曰を超 
えると0日表示になります。 
(日数は本体の電源が乂っ 
ている期聞の積算） 

•消費電力量は計算値です。め 
やすとしてお使いください。 

♦電気代のめやすは22円/ 
kWh でず。〔使巧量および 
電力会社により、単価は異 
なります。） 

♦消費電力量は1 kWh 未ミ請 
を切り捨てて、表示します。 


八 


接3な: 5 口%接3 A 


屋外温度 


通常表示に . 
_もどる_ 
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